रजिस्ट्री सं० डी० एल०- 33004/ 99 


REGD . NO . D . L .- 33004 / 99 


भारतको राजपत्र 


सत्यमेव जयते 


The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 
भाग II - खण्ड 3 - उप - खण्ड (ii ) 
PART II - Section 3 - Sub- section ( ii ) 

प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 


- 


- - 


- - 


- - 


- 


- - - - 


सं . 891 ] 
No. 891 ] 


नई दिल्ली , शुक्रवार, दिसम्बर 7 , 2001 / अग्रहायण 16 , 1923 
NEW DELHI , FRIDAY , DECEMBER 7, 2001/ AGRAHAYANA 16, 1923 


- 


- 


- - 


- 


- - - - 


- 


- 


- 


- 


- - - 


- 


- 


इस्पात मंत्रालय 

अधिसूचना 
नई दिल्ली, 7 दिसम्बर, 2001 


का . आ . 1200( अ ). -- केन्द्रीय सरकार, कारखाना अधिनियम , 1948 ( 1948 का 63 ) की धारा 2 के खंड ( ठ ) के अनुसरण में , और 
भारत सरकार के इस्पात मंत्रालय की अधिसूचना सं. का . आ . 500 ( अ ), तारीख 7 जून, 2001 को , उन बातों के सिवाय अधिक्रान्त करते हुए जो ऐसे 
अधिक्रमण से पूर्व की गई थीं या करने से जिनका लोप किया गया था, बोकारो स्टील संयंत्र, बोकारो स्टील सिटी, झारखंड जो स्टील अथॉरिटी ऑफ 
शण्डिया लिमिटेड की एक इकाई है, के कार्यपालक निदेशक श्री एच. एम. पी . सिंह को उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए नीचे उल्लिखित कारखाने 
के कार्यों का प्रबंध करने के लिए 30 नवम्बर, 2001 से, जो वह तारीख है जिसको अधिकारी कार्यपालक निदेशक ( संकर्म ) के रूप में कार्यभार ग्रहण 
करने का प्रस्ताव करता है , " अधिष्ठाता " नियुक्त करती है । 
कारखाने का नाम 

रजिस्ट्रीकरण सं. 
1. बोकारो स्टील प्लांट, बोकारो 

28977 / डीएनबी 
2. इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग सेंटर , बोकारो 

37795/ डीएनबी 
3. वर्कशाप ऑफ ट्रेनिंग एण्ड डेवेलपमेंट सेंटर, बोकारो 

26391/ डीएनबी 
4. 132/ 11 केवी टाउनशिप सब -स्टेशन, बोकारो 

23507/ डीएनबी 
5. बोकार सनरल हॉस्पिटल ( लॉन्ड्री) , बोकारो 

36184/ डीएनबी 
बेस वर्कशाप कन्स्ट्रक्शन इक्यूपमेंट जोन , बोकारो 

17841/ डीएनबी 
7. वर्कशाप ऑफ क्वालिटी कन्ट्रोल लैब, बोकारो 

एफए 23506 / डीएन 
8. इलेक्ट्रिकल बेस वर्कशाप, बोकारो 

43551 / डीएनबी 
9. फिल्टर वाटर पम्प हाउस, सेक्टर - VI, बोकारो 

41749 / डीएनबी 
10. वाटर ट्रीटमेंट प्लांट , बोकारो 

26427 / डीएनबी 
11. फिल्टर वाटर पम्प हाउस गर्गा डैम, बोकारो 

30793/ डीएनबी 
[ फा. सं. 10( 54 )/ 99 सेल -पीसी ] 


डी . वी . सिंह, संयुक्त सचिव 
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MINISTRY OF STEEL 


NOTIFICATION 


New Delhi, the 7th December, 2001 


S. O . 1200 (E ).-- In pursuance of clause (n ) ofsection 2 ofthe Factories Act, 1948 (Act 63 of 1948), and in supersession 
ofNotification of the Government of India , in the Ministry of Steel , number 9. 0 . 500 ( E ) dated the 7th Junc , 2001, exceptas 
respects things done or omitted to be done before such supersession , the Central Government hereby appoints Shri H . M .P . 
Singh , Executive Director, Bokaro Stcel Plant Bokaro Steel City, Jharkhand , a unit of Steel Authority of India Limited as 
" Occupier " to manage thc affairs of the factories mentioned below , for the purposes of the said Act with effect from 30th 
November, 2001, the date on which the officer propose to take charge as Executive Director (Works) 


Naine of the Factory 


Rcgistration No . 


1. Bokaro Steel Plant, Bokaro 


28977/DNB 
37795 /DNB 


26391/DNB 
23507/DNB 
36184 /DNB 


2. Electronic Data Processing Centre , Bokaro 
3 Workshop of Training and Development Centre, Bokaro 
4 . 132 /11 KV Township Sub -Station , Bokaro 
5. Bokaro General Hospital (Lundary),Bokaro 
6 . Basc Workshop Construction Equipment Zone, Bokaro 
7. Workshop of Quality Control Lab , Bokaro 
8 Electrical Base Workshop , Bokaro 
9. Filter Water PumpHouse, Sector IV, Bokaro 
10 Water Treatment Plant, Bokaro 


17841/DNB 


FA -23506 /DN 
43551/DNB 


41749/DNB 


26427/DNB 


11. Filler Water Pump House ,Garga Dam , Bokaro 


30793 /DNB 


*{F .No. 10 (54 )/99- SAIL -PC ) 


D . V . SINGH , Jt. Secy . 
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